"PROYECTO'ESPECIAL: 


JULIÁN URREGO 
Cita a ciegas 


Inauguración 


Miércoles 26 de julio de 2017 / 6:30 p.m. 


Hall de entrada al Museo 


Museo de Arte Moderno de Medellín 
Carrera 44 ++ 19A - 100, Ciudad del Río 
T: (4) 4442622 / www.elmamm.org 


MUSEO 


DE ARTE 
MODERNO 


MEDELLÍN - COLOMBIA 


